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Wright A. - Davidson E. B. — La precisione dei di- 
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ZATTI P. — Biologia e elettronica (V) . 5 
ZAVA M. B. — I servizi ausiliari elettrici a Lal 


termoelettrica di Termini Imerese (A) . 
Zelenka J. - Stòckl H. — La centrale di Schérding- 
Nenhaus . 
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Zender K. H. - Pittner G. 
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Zeng H.- Hampel J. - Stumpf G -_ _ Deposizione di 
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LELE T-IRIO TE CNIGA 


INDIGRRDIZERE 


A. E. I. 

a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) Riunioni 
annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 
Elettrotecnico Italiano - g) votazioni, statuti, regolamenti - h) 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 


Apparecchi e dispositivi di manovra, regolazione, protezione, 
eee. (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - « Im- 
pianti » 23 g) - « Misure » 30 f) - « Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) interruttori - c) separatori, contattori, 

ecc. - d) relè di tensione - e) fusibili - f) protezioni varie contro 

sovracorrenti e sovraccarichi - g) scaricatori - h) apparecchi e 

dispositivi di regolazione (vedi anche « Comandi automatici » 6 

Applicazioni varie (vedi anche « Applicazioni termiche » 4 - 
«Comandi automatici » 6). 

a) questioni generali - b) applicazioni scientifiche (vedi anche 

« Elettronica » 15 - « Elettrobiologia » 12) - c) comandi di 

macchine - d) applicazioni industriali - e) applicazioni tecno- 

logiche dei radioisotopi - f) applicazioni domestiche - g) appli- 
cazioni agricole - v) varie. 

Applicazioni termiche e metallurgiche (vedi anche « Elettro- 
chimica » 13 Db) f)). 

a) questioni generali - b) forni - c) elettrometallurgia e tratta- 

menti termici - d) saldatura, brasatura ecc. - e) riscaldamento 

ad alta frequenza, dielettrico, a induzione ecc. - f) caldaie elet- 
triche - g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. (vedi 

anche 3 f)) - h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) pompe di 

calore - 1) produzione di freddo - v) varie. 

Calcolatrici elettroniche (vedi 15 - 
« Applicazioni varie » 3 - « Comunicazioni elettriche » 7). 

a) questioni generali - b) calcolatrici numeriche - c) calcolatrici 

analogiche - d) memorie - e) programmazione - f) applicazioni - 


anche « Elettronica » 


v) varie. 

Comandi e dispositivi di regolazione automatici (vedi anche 
« Applicazioni varie » 3 c) d) - « Calcolatrici elettroniche » 
5 - « Elettronica » 15). 

a) questioni generali - b) teoria dei comandi automatici - c) co- 

mandi e regolazioni di processi industriali - d) componenti mec- 

canici, idraulici, ecc. per comandi automatici - e) servomeccani- 

smi - f) amplificatori magnetici - g) dispositivi elettrici - v) varie, 


Comunicazioni elettriche (vedi anche « Calcolatrici elettro- 
niche » 5 - « Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - « Te- 
lefonia, telegrafia » 38). 

a) questioni generali - b) teoria dell’informazione - c) circuiti 

quadripoli, filtri - d) amplificatori - e) modulazione e rivelazione 

- f) codici e decodificazione - g) segnali campionati - h) ciber- 

netica - i) lettura e traduzione automatiche - v) varie. 


Condutture elettriche (vedi anche « Trasmissione » 40). 

a) questioni generali - b) palificazioni - €) calcolo e comporta- 

mento meccanico delle linee aeree - d) messa in opera e tesa- 

tura di linee aeree - e) cavi per energia - f) isolatori - g) pas- 

santi - h) conduttori - v) varie. 

Convertitori, raddrizzatori, ecc. (vedi anche « Applicazioni 
varie » 3 d) - «Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - 
« Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) convertitori 

a vapore di mercurio - d) dispositivi meccanici - e) dispositivi 

con tubi elettronici - f) raddrizzatori a stato solido - g) moltipli- 

catori e divisori di frequenza - v) varie. 

Costruzioni elettromeccaniche e tecniche costruttive (vedi 
anche 2-16-19-27-29-31-39). 

a) questioni generali - b) organi meccanici - c) circuiti magnetici 


11. — 
12. — 


ed 


14. — 


l'On 
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Le 
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CATEGORIE 


e magneti permanenti - d) avvolgimenti - e) isolamento - f) 
raffreddamento e ventilazione - g) collettori e spazzole - h) contatti 
- i) apparecchiatura - 1) condensatori - m) giunti elettromagnetici 
- n) macchine elettrostatiche - 0) generatori di impulsi e di forme 
d’onda - p) macchine speciali - q) rumori e vibrazioni - r) 
tecnica dei circuiti stampati e microsistemi - v) varie. 


Decreti, leggi, regolamenti. 


Elettrobiologia. (vedi anche « Trasmissione » 40 h)). 

a) questicni generali - b) effetti della corrente elettrica sul corpo 
umano - c) fenomeni elettrici nel corpo umano - d) elettricità 
animale - e) applicazioni mediche e biologiche - f) radioscopia 
e radiografia mediche - g) effetti di radiazioni - v) varie. 
Elettrochimica. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Appli- 
cazioni termiche » 4 c)) - c) pile - d) accumulatori - e) pile a 
combustione - f) trattamenti superficiali e vari - g) correnti 
vaganti e corrosioni (vedi anche « Trazione » 41 c)) - h) colloidi - 
V) varie. 


Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettronica » 15 - 
« Elettrotecnica generale » 16 - «Energia atomica » 17 - 
« Geofisica » 20 - « Radiotecnica » 35). 
a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fisica nucleare 
e atomica - d) macchine acceleratrici di particelle - e) fisica dei 
plasmi - f) scariche elettriche (archi, scintille, ecc.) - g) piezo- 
elettricità, elettrostrizione ecc. - h) elettroforesi ecc. - i) termo- 
elettricità - 1) fotoelettricità e elettroluminescenza (vedi anche 
« Illuminazione » 22 e)) - m) superconduttività - n) magneto- 
fisica (vedi anche « Materiali » 28 d)) - 0) elettroacustica e 
acustica applicata - p) ultrasuoni (vedi anche « Misure » 30 m)) 
q) magnetoidrodinamica - v) varie. 


Elettronica generale e dispositivi elettronici (vedi anche « Elet- 
trofisica » 14 - « Radiotecnica » 35 - « Comunicazioni elet- 
triche » 7 - « Applicazioni varie » 3 - «Calcolatrici » 5). 

a) questioni generali - b) fasci elettronici (cannoni elettronici, 

ottica elettronica, microscopi elettronici, ecc.) - c) tubì elettronici 

- d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori ecc, - e) com- 

ponenti elettronici passivi - f) laser e maser - g) tecnica degli 


alti vuoli - V) varie. 


Elettrotecnica generale. 

a) questioni generali - b) sistemi di unità (vedi anche « Mi- 
sure » 30) - c) feoria dei circuiti e dei campi - d) calcolo di re- 
sistenze, induttanze, capacità, ecc. - e) distribuzione della cor- 
rente nei conduttori (vedi anche « Condutture » 8 h)) - f) feno- 
meni dipendenti dalle aite tensioni (corona, ionizzazione ecc., 
vedi anche « Trasmissione » 40 - « Condutture » 8 e)) - g) teoria 
generale delle macchine elettriche - v) varie. 


Energia atomica e nucleare (vedi anche « Elettrofisica » 14). 
- « Elettronica » 15). 
a) questioni generali - b) fissione e fusione nucleare - c) mate- 
riali fissili e fertili - d) tipi di reattori - e) materiali per la co- 
struzione di reattori - f) particolari costruttivi e macchinario 
accessorio per reattori - g) calcolazione - h) misure e regolazione 
- i) tipi di centrali nucleari (vedi anche « Impianti » 23 m)) - 
1) sicurezza e protezioni - m) eliminazione dei residui e prodotti 
di contaminazione - n) produzione di radioisotopi - v) varie. 


Fisica, chimica, matematica. 

a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 
e) teorie statistiche (vedi anche « Misure » 30) - f) algebra logica 
e teoria dei sistemi (vedi anche « Elettrotecnica generale » 16 c) 
- « Comandi automatici » 6 - « Comunicazioni » 7 - « Telefonia » 


38) - v) varie, 
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19. — Generatori e motori sineroni. (vedi anche « Costruzioni elet- 
tromeccaniche » 10). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) avviamento e regolazione (vedi anche « Apparecchi » 2) - 


v) varie. 


20. — Geofisica e fisica dello spazio (vedi anche « Flettrofisica » 14 - 

«Elettronica» 15 - «Radiotecnica » 35 - «Trazione» 41 r)) 

a) questioni generali - b) magnetismo ed elettricità terrestri - 

c) fenomeni atmosferici, temporali ecc, - d) fulmini e para- 

fulmini - e) fenomeni ionosferici - f) raggi cosmici - g) fisica 

dello spazio e astrofisica - h) impiego di missili, satelliti e ap- 
parecchiature relative - i) sondaggi elettrici - v) varie. 


21. — Idraulica (vedi anche « Impianti » 23 d)). 
a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) condotte, 
valvole, paratoie ecc. - e) macchine idrauliche (vedi anche 
« Motori primi » 32 b)) - v) varie. 


22. — Illuminazione e fotometria. 
a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione » 40) - c) macchinario (trans. 
a corrente costante, transf. serie ecc.) - d) lampade e accessori 
- e) sorgenti particolari di luce (vedi anche « Elettrofisica » 
14 f)) - f) fotometria (vedi anche « Misure » 30) - v) varie. 


23. — Impianti di produzione e trasformazione (vedi anche « Mo- 
tori primi » 32 - « Idraulica » 21). 
a) questioni generali - b) economia generale dell’energia - c) 
considerazioni tecnico-economiche nella progettazione di im- 
pianti - d) opere idrauliche - e) edifici - f) macchinario - g) 
apparecchiature di centrale e quadri - h) centrali termiche (que- 
stioni generali) - i) descrizione di centrali termiche - 1) descri- 
zione di impianti idroelettrici - m) centrali nucleari (vedi 
anche « Energia atomica » 17) - n) impianti speciali (eolici, 
magnetoidrodinamici, termoelettrici, ecc.) (Vedi anche « Elet- 
trofisica » 14 e, q) - 0) sottostazioni e cabine - p) servizi ausiliari 
- q) centrali e stazioni automatiche (vedi anche « Trasmissione » 
40) - r) comandi e misure a distanza (vedi anche « Misure » 
30) - s) messe a terra - t) coordinamento dell’isolamento - v) 
varie. 


24. — Industria nazionale e nuovi prodotti. 
25. — Insegnamenti, istituti, scuole, laboratori. 
26. — Libri e pubblicazioni. 


27. — Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromec- 
caniche » 10 g)). 
a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali - 
V) varie. 


28. — Materiali (vedi anche « Misure e prove » 30 - «Costruzioni 
elettromeccaniche » 10). 
a) questioni generali - b) per le strutture mu;arie - c) per le 
strutture metalliche - A) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 
V) varie. i 


29. — Meccanica (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - 
«Motori primi » 32 - « Trazione e propulsione » 41 - « Fi- 
sica » 18). 


30. — Misure e prove (vedi anche « Radiotecnica » 35 p)). 

a) questioni generali - b) campioni - c) metodi di laboratorio - 
d) apparecchi e strumenti di laboratorio - e) misure industriali, 
metodi e strumenti - f) prove di macchine e apparecchi - 8) 
prove e misure su componenti eleltronici (vedi anche « Elet- 
tronica » 15) - h) misure di radiazioni (vedi anche « Elettro- 
fisica » 14 - «Energia atomica » 17) - i) prove su materiali (vedi 
anche « Materiali » 28) - 1) melallografia - m) metodi di ispe- 
zione (radiografia, ultrasuoni, ecc.) - n) prove e misure di gran- 
dezze non elet'riche - v) varie, 


31. — Motori e generatori a induzione (vedi anche 
elettromeccaniche » 10). 
a) questioni generali - b) calcolo costruttive e dei parametri - 
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c) avviamento e regolazione - d) tipi particolari - e) regolatori 
a induzione - v) varie. 


32. — Motori primi (vedi anche « Impianti » 23). 
a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) ter- 
mici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna, ecc.) 
- e) tipi speciali - v) varie. 


33. — Necrologie. 
34. — Questioni di carattere economico, finanziario, legali. 


35. — Radicteenica e televisione (vedi anche « Comunicazioni » 7 - 
« Elettrofisica » 14 - « Elettronica generale » 15 - « Geo- 
fisica » 20). 

a) questioni generali - b) generatori, oscillatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti - c) ricevitori, rivelatori, stazioni radio- 
riceventi - d) antenne - e) guide d’onda - f) propagazione delle 
radio-onde - g) sistemi radar e applicazioni - h) radtocomuni- 
cazioni, direttive, radiogoniometria, metodi di teleguida - i) ponti 
radio - 1) televisione - m) comunicazioni via satelliti - n) radio- 
astronomia - 0) disturbi e protezioni relative (vedi anche « Tra- 
smissione » 40 0) - « Trazione » 41 c)) - p) misure radiotecniche - 


v) varie. 
36. — Società scientifiche, esposizioni, congressi, concorsi, eee. 
37. — Statistica, tarifficazione e vendita. 


38. — Telefonia e telegrafia. 
a) questioni generali - b) problemi di traffico e di tariffe - c) 
centrali telefoniche - d) apparecchi trasmittenti e riceventi - e) 
telegrafia e telescriventi - f) linee aeree e fenomeni perturbatori 
(vedi anche « Trasmissione » 40 0) - « Trazione » 41 c)) - g) 
cavi telefonici, telegrafici, coassiali, ecc. (vedi anche « Con- 
dutture » 8 e)) - h) comunicazioni ad alta frequenza - i) tele- 

impianti elettrici (vedi anche 

« Trasmissione » 40) - v) varie. 


comunicazioni a servizio di 


59. — Trasfermateri (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 
10). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (per forni, per prove ad altissima tensione) (per î 
trasformatori a corrente secondaria costante, vedi « Illumi- 
nazione » 22 c)) (per i trasformatori di misura vedi « Misure » 
30 e)) - v) varie. 


40. — Trasmissione e distribuzione (vedi anche « Condutture » 8). 
a) questioni generali - b) calcolo elettrico - c) linee ad altissima 
tensione - d) descrizione di linee - e) reti di distribuzione - f) 
impianti interni - g) fenomeni transitori e protezioni relative (vedi 
anche « Apparecchi » 2) - h) danni, pericoli e protezioni (vedi 
anche « Elettrobiologia » 12 b)) - i) economia ed esercizio (ri- 
fasamento, stabilità, ripartizione di carichi, ecc.) - 1) colle- 
gamenti internazionali - m) trasmissione a corrente continua - 
n) modelli di rete e artifici di calcolo - 0) disturbi alle teleco- 
municazioni (vedi anche « Telefonia » 38 f) « Radiotecnica » 
35 0)) - p) manutenzione - q) impianti di miniere - v) varie. 


41, — Trazione e propulsione. 

a) questioni generali - b) produzione, conversione e recupero 
di energia (vedi anche « Convertitori raddrizzatori » 9 - « Im- 
pianti » 23) - c) linee di trasporto e di contatto e interferenze 
(vedi anche « Condutture « 8 - « Trasmissione e distribuzione » 
40 - « Telefonia e telegrafia » 38) - d) segnalazioni, controlli 
e comandi - e) materiale mobile - f) motori di trazione - g) 
locomotive speciali (Diesel-elettriche ecc.) - h) tramvie e metro- 
politane - i) filovie, teleferiche ecc. - 1) applicazioni elettriche 
su autoveicoli - m) trazione ed accumulatori (vedi anche « Elet- 
trochimica » 13 d) - n) propulsione navale - 0) impianti ausi- 
liari di bordo - p) applicazioni su aeroplani - q) applicazioni 
in acroporti (vedi anche « Radiotecnica » 35 h)) - r) appli- 
cazioni su missili e veicoli spaziali (vedi anche « Geofisica » 
20 h) e « Radiotecnica » 35 m)) - v) varie. 


42. — Varie, 
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AE 


a) Comunicati 


Premio Calzoni 6 
BorsaMViolta at . IIQ- 
I premi dell’AEI , SE: . 183- 
Premi e Borse di studio AFI in 1 palio per l’anno 1965 
Associazione Elettrotecnica ed Elettronica AFI . 
Viaggio a New York per l’Esposizione Mondiale . 
Il Premio Castellani al prof. ing. Mario Mainardis . 
Premio Industrie Elettriche di Legnano . 


b) Consiglio Generale e Assemblea 


Assemblea Generale Ordinaria (convocazione) . : 

Minuta di verbale della Seduta del Consiglio Generale 
del 6 maggio 1964 . . . 

Consiglio Generale (N.d.R.) . . 

Assemblea Generale dei Soci (N. d.R.) 

Minuta di verbale della seduta del Consiglio Generale 
del 27 settembre 1964 . é 

Minuta di verbale della Assemblea Generale ‘Ordina- 
ria - Palermo, 30 settembre 1964 


c) Riunioni annuali 


Per la LXV Riunione Annuale (N.d.R.) . 

LXV Riunione Annuale : 
tobre 1964 ; 

Programma tecnico OO LXV Pose 
(N.d.R.) . 

Elenco delle memorie annunciate per la 'LXV Riu- 
nione Annuale dell’AEI . . 

La LXV Riunione Annuale (N.d.R.) È 

LXV Riunione Annuale : 
stazioni 3 AS eo RICA 

LXV Riunione Annuale : programma tecnico 

Elenco delle cariche sociali dell’AEI 

LXVI Riunione Annuale . . 

Per la LXVI Riunione Annnale (N. a R). 5 

LXV Riunione Annuale dell’AEI. Discorso del PIER 
dente Generale alla seduta inaugurale - Tedeschi 

Dielettrici e isolamento. Prolusione alla LXV Riunio- 
ne Annuale - Pagani D. . 

Cronaca della Riunione . 


2-63-183- 
Palermo, 27 settembre-4 ot- 


‘Annuale 


| 451-590-648-73 26 
programma delle manife- 


d) Sezioni 


Sez. Catania : 
Assemblea Generale Ordinaria . 
Sez. Firenze : 
Realtà e teoria nei dispositivi a semiconduttore - 
De Castro E. Lr 
La cibernetica e le ferrovie - D “Afbela di 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci . 
Sez. Genova : 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci . 


Orientamenti attuali per le reti di A di 
energia elettrica nei grandi centri urbani - Bo- 


nanni G. . 
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907 


504 


ELE IET:RO RECNICA 


ARGOMENTI 


Moderne apparecchiature per la localizzazione dei 
guasti nei cavi per trasmissione di energia - Be- 
nedetti R. 

Alcune applicazioni di + una calcolatrice ‘elettronica 
numerica al progetto di grosso macchinario elet- 
trico - Formica G. . gato 

Orientamenti attuali per le reti di distribuzione di 
energia elettrica nei grandi centri urbani - Bo- 
nanni G. 


Stato attuale della misura della ‘qualità di trasmis- 


sione telefonica - Schiaffino P. » 
Una nuova generazione di elaboratori : 
IBM 360 - Balzola G. 


Sez. Livorno : 
Visita al reattore nucleare del C.A.M.E.N. . 
Assemblea dei Soci . 


Sez. Milano : 

Panorama sui cavi sottomarini con ripetitori. Con- 
siderazioni economiche e possibilità di sviluppo - 
Monelli R. i 

Recenti sviluppi di riv elatori di ‘radiazioni ‘nucleari 
- Svelto V. 

Centrali idroelettriche | a ‘bassa caduta ad acqua 
fluente con particolare riguardo ad alcuni dispo- 
sitivi ed accorgimenti che assicurano, ove richie- 
sto, il mantenimento della Berio derivata - 
Arena A. SEE: 

L’avviamento dei motori asincroni con ‘ resistenze 
autovariabili - Cibert P. 


il SR 


Requisiti dei moderni interruttori ad alta tensione - 


Catenacci G.. . 
Premi Palazzoli ‘1964 + ta 
Telecomandi semielettronici : 
Compagnie Générale de Constructions Télépho- 
niques di Parigi - Clerc E. . 


Sez. Napoli: 
Assemblea Generale dei Soci 
Prospettive sulla disponibilità di fonti energetiche 
nell’area mediterranea - Malquori G. 


Sez. Palermo: 
Partecipazione del Centro Microonde alle ricerche 
spaziali col satellite artificiale italiano. Progetto 
San Marco - Carrara N. 


Una fabbrica di componenti elettronici - Laurin Si 


Il problema dei costi nell’industria elettrica - Fa- 
letti N. : 

Trattamento delle RI. = Spino M. 

Moderni orientamenti nella progettazione dalle reti 
a bassa tensione - Cataliotti V. 


Convertitori analogico numerici ed tordiione dei 


dati in esperienze di fisica nucleare - Gatti E. 
Metodi di identificazione nel controllo automatico - 
Ruberti A. È ; 
Assemblea Ordinaria as Soci 3 


Sez. Pugliese : 

Il vettore di Poynting e la velocità di trasmissione 
dell’energia elettromagnetica nello spazio e nei 
trasformatori - Crivellari G. . i 

Sez. Torino : 

La centrale nucleotermoelettrica di Latina - Cala- 

bria G. . 


il Sistema V della 


XXIX 


54 


54 


XXX 


Freni elettrici di rallentamento nelle trazioni stra- 
dali e ferroviarie - Cavalié M. P. DS 

Esperienza di esercizio delle prime centrali elettro- 
nucleari - Lazzerini R. 

Assemblea Ordinaria dei Sodi ; 

Sez. ‘Trieste : 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci . 
Biologia e elettronica - Zatti P. . 


Sez. Veneta : 

Gita sociale a Pordenone . 

Visita alla Fiera Internazionale di Padova: 
ciale; viaggio sociale 

Principi di teoria dell’ informazione - ‘Francini G: 

Le sovratensioni di manovra ed i loro effetti sull’i- 
solamento di linea e di stazione - Carrara G. 

Problemi di programmazione - Cariolaro G. . 

La struttura delle calcolatrici - Fantuzzo D. . 

Alcune applicazioni di una calcolatrice elettronica 
numerica al progetto di grosso macchinario elet- 
trico - Formica G. 


Applicazioni scientifiche e ‘amministrative - Zano- 


vello R. , 
La superconduttività : 
Sacerdoti G. 
Assemblea di zione : 
Proiezione dei film : 
asincrono - Controllo del calore - Introduzione 
alla elaborazione elettronica dei dati . 
Proiezione dei film: IRI trent'anni al servizio ae 
paese - Italsider: relazione 1961 . ? 


Produzione di energia elettrica con metodi non con- 


venzionali : generatori magnetoidrodinamici - 


Toschi R. 


3el {i -0noscimento ai di ‘configurazioni = 


Ruberti A. 3 

Particolari costruttivi e materiali di costruzione per 
turbine a vapore di media e grande potenza - 
Celaschi E. . 


Sottosez. Udine : 
Problemi energetici in Italia - Polano G. 
Principi di teoria dell’informazione - Francini Gi 
Elaborazione dei dati di misura - Sua G. 
Bioelettricità - Horn G. 


Il fenomeno della superconduttività e de sue appli- 
cazioni nel campo dell’elettrotecnica - Morini A. 


Sottosez. Verona : 
Protezioni differenziali contro le tensioni di con- 
tatto negli impianti utilizzatori a bassa tensione 

- Caporali G. 


f) Comitato Elettrotecnico Italiano 
Comitato Elettrotecnico Italiano (N.d.R.) . 


Riunioni dei Sottocomitati e delle Commissioni di 
Studio del CEI avvenute nel mese di : 

— dicembre 1963 . 

— gennaio 1964 

— febbraio 1964 

— marzo 1964 . 

— aprile 1964 

— maggio 1964 

— giugno 1964 . 

— luglio 1964 

— settembre 1964 

— ottobre 1964 
— novembre 1964 ; 

Riunione del TC 4 della TEC « cTisbins idegulicle » 
(Venezia, 4-5-6-7 giugno 1963) . . 

Riunione dei Comitati di Studio gr Ce 31 E della IEC 
« Materiali antideflagranti a sicurezza aumentata 
e sotto olio » (Venezia, 1-8 giugno 1963) . . 

Riunioni dei Sottocomitati del Te 34. della IEC 


«Lampade » (Venezia, 26 maggio-8 giugno 1963) . 


Riunione del Comitato 36 della IEC « Isolatori » (Ve- 
nezia, 7-8 giugno 10963) 


Riunione del Comitato 21 della IFC « fi cimulatori » 


(Montreux, 23-25 settembre 1963) . . . 

Riunione del Comitato di Studio 25 « Simboli letterali 
e segni » della IEC (Bucarest, 25 giugno-7 luglio 
1962) 
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Le turbine a vapore - Motore 


CETTE TSI RIONE ONE 


s4 


IIO 
723 


581 
898 


SS 


55 
59) 


243 
370 
370 
370 
370 
423 
442 
725 


120) 


725 


798 


799 


55 
IIO 


173 
174 


370 


371 


63-319-379-45I 
648-809-905 


56 
PET 
175 
312 
371 
444 
582 
799 
800 
899 


. 1008 


57 


58 


II3 


Riunione dei WG 2 e WG 3 del Sottocomitato 42 « Tec- 
nica delle prove in alta tensione » da Sve- 
zia, 11-12-13 settembre 1963) . . 

Riunione del Sottocomitato 2A della” IEC « Turboge- 
neratori » (Leningrado, 4 e 5 ottobre 1963) . . 
Riunione del TC 2 della IEC « Macchine rotanti » 

(Leningrado, 7-10 ottobre 1963) . È 

Riunione del TC 22 della IEC « Convertitori statici di 
energia », Sottocomitato 22B « Convertitori e se- 
miconduttori » (Montreux, 23-27 settembre 1963) . 

Riunione del TC 13 « Strumenti di misura », Sottoco- 
mitato 13A « Contatori » della IEC o 16- 
19 settembre 1963) . 

Riunione del Sottocomitato GE della IEC « Defini- 
zione dei parametri delle macchine sincrone » (Le- 
ningrado, 7, 8 e 9 ottobre 1963) . . 

Riunioni dei ‘TC 17 e Sottocomitato 17B della TEC 
(Bergamo, 20-26 ottobre 1963) . 

Riunione del WG 1 del TC 17B della TEC « Liged di 
fuga e distanze in aria » (Zurigo, 7 marzo 1964) . 

Riunione del TC 13 « Strumenti di misura », Sottoco- 
mitato 13B « Strumenti di misura indicatori e regi- 
stratori » della IEC (Budapest, 12-16 settembre 
TOO) 

Riunione del TC 13 « ( Strumenti di misura », 'Sottoco! 
mitato 13C « Strumenti di misura elettronici » del- 
la IEC (Budapest, 16-19 settembre 1963) . . . . 

Riunione del TC 13 « Strumenti di misura », WG 2 
« Sicurezza » della TEC (Rea 12-20 settembre 


1963) . tene 
Riunione del TC 3 Gul IEC « | Segni grafici » a 
les-Bains, 19-26 maggio 1964) . 


Riunione del Sostocomitato 29 della IEC « Elettroacu- 
stica » (Aix-les-Bains, 20-30 maggio 1964) . . 

Riunione del Comitato di Studio 31A della IEC « Con- 
tenitori antideflagranti a prova di apra » 
(Aix-les-Bains, 19-23 maggio 1964) . . 

Riunione del Te. 4 della IEC « Turbine idrauliche » 
(Aix-les-Bains, 22--23 maggio 1964) . . . 

Riunione del TC 19 della IEC « Motori a Conibistone 
interna » (Aix-les-Bains, 20-23 maggio 1964) . 

Riunione del TC 23 della TEC « Piccola ‘’apparecchia- 
tura » (Aix-les-Bains, 19-23 maggio 1964) . . . 

Riunione del ‘TC 42 della IEC « Tecnica delle prove 
ad alta tensione » (Aix-les-Bains, 25--27 maggio 
1964) . 

Riunione de 1 TG si della IEC « Materiali ferromagne- 
tici per apparecchiature elettroniche » (Aix-les- 
Bains, 25=-206Ma2 91021004) MR 

Riunione del SC 14C della IEC ARRESTO 21-23 
maggio 1964) . 

Riunione del TC 32 della IEC Ce 324 « Fusibili per 
alta tensione » (Aix-les-Bains, 21--26 maggio 1964) 

Riunione del ‘TC 32 della TEC SC 32C « Fusibili mi- 
niatura » (Aix- it Bains, 19-21 maggio 1964) . . 

Riunione del SC 50B della IEC « Prove climatiche » 
(Aix-les-Bains, 22-23-25 maggio 1964) . 

Riunione WG 4 del CISPR (Parigi, So 
1963) . 

i del we 6 del CISPR (Losanna, 22- 23 aprile 
1963) . 

Riunione del WG 4 « Disturbi dii ignizione » ‘del CISPR 
(Stoccarda, 1-2 ottobre 1963) . . 

RINO del WG 3 del CISPR (Losanna, 17- 18 aprile 
1963) . 

Riunione del WG 4 « Disturbi dii ignizione » ‘del CISPR 
(Londra, 25-27 febbraio 1964). . . . < 

Riunione del WG 2 « Apparecchi industriali scienti- 
fici e medicali » del CISPR (Londra, 21--25 feb- 
Ito Ro i 

Riunione del Comitato direttivo del CISPR (Londra: 
28 febbraio 1964) . 5 

Riunione del WG 5 « Disturbi prodotti ‘dai radiorice- 
vitori » del CISPR (Londra, 19-20 febbraio 1964) . 

Riunione del WG 6 « Motori ed apparecchiature do- 
mestiche » del CISPR (Londra, ur febbraio 
1964) : . 

Riunione primaverile del 1963 della « Commission 
International de réglementation en vue de l’ap- 
probation de l’ Equipement Electrique » CEE (Var- 
savia, 6-16 maggio 1963) . : 

Riunioni autunnale del 1963 della « Commissgt Tae 
ternational de réglementation en vne de l’appro- 
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bation de l’Equipement Electrique » CEE (Rot- 
terdam/Arnhem, 14-24 ottobre 1963) 


Riunione del Comitato di Studio n. 5 « Isolatori » dee 


la CIGRE (Helsinki, 27--29 giugno 1963) . s 
Riunione del Gruppo di Studio n. 12 « Trasformatori 
di potenza » della CIGRE e 27-30 agosto 
1963) - 
Nota illustrativa al progetto di norme di segni gra- 
fici per trazione elettrica ferroviaria, tranviaria e 
filoviaria . 

Nota illustrativa al progetto di 1 norme > per. cavi isolati 
con carta impregnata per sistemi elettrici con ten- 
sioni da 1 a 60 kV . 

Nota illustrativa al progetto di norme e per cavi isolati 
con materiale termoplastico a base di polivinilclo- 
ruro con grado d’isolamento superiore a 3 (per si- 
stemi elettrici con tensione nominale da 1 a 20 kV) 

Nota illustrativa al progetto di norme per cavi isolati 
con gomma butilica con grado d’isolamento supe- 
riore.a 3 (per sistemi elettrici con tensione nomi- 
nale da 1 a 20 KV) . È ; 

Nota illustrativa al progetto di norme ‘ per gli stru- 
menti di misura elettrici indicatori . 


Nota illustrativa al progetto di norme per i trasfor- 


matori di corrente 

Nota illustrativa al progetto di norme per le turbine 
a vapore d’acqua a condensazione - Parte II, ac- 
cettazione e collaudo 

Nota illustrativa al progetto di norme e particolari per 
piccoli apparecchi elettrici a motore di uso dome- 
stico e similare . È 

Nota illustrativa al progetto di norme per cavi isolati 
con gomma di qualità GI con gradi d’isolamento 
non ‘superiori a 4 (per sistemi elettrici con ten- 
sioni nominali fino a 1 kV). . . . 

Nota illustrativa al progetto di norme generali e e par- 
ticolari per gli utensili elettrici a motore mobili 
e portatili 


g) Votazioni, statuti, regolamenti 


Approvazione Ufficiale delle Modifiche dello Statuto . 


h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità 


Bollettino n. 20 
Bollettino n. 21 


v) Varie 


Cinquanta anni (N.d.R.) . : 

Cinquanta!.. ma non li dimostra = Tedeschi F. 

I cinquant’anni de «L’Elettrotecnica» - San Nicolò R. 
Il livello della rivista « L’Elettrotecnica » . 

Indice Generale dell’AFI (N.d.R.) 


Apparecchi e dispositivi di manovra, regola- 


zione, protezione, ecc. 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Tecnica di protezione con l’ausilio dell’elettronica - 
Volker R. 


b) interruttori 


NoTE DI REDAZIONE 
Sui dispositivi di interruzione . 
Apparecchi a bassa tensione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

L’importanza delle condizioni del circuito nella sol- 
lecitazione di un dispositivo d’interruzione - To- 
niolo S. B. 7 ; 

La corrente nominale negli apparecchi. di bassa ten- 
sione - Fabrizi D. 

Isolamento delle apparecchiature ‘elettriche ‘blindate 
di media e alta tensione - Novella G. P. 
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ECEEEEPTROTE NI GA 


DALLE RIVISTE 


Problemi posti dallo sviluppo delle correnti di corto 
circuito sulle reti a 225 KV . ; 

Aspetti del problema delle correnti di c.c. ‘dal punto 
di vista della struttura e dell’esercizio ‘delle reti - 
Feintuch P. - Pardigon J. M. 

Aspetti del problema delle correnti di c.c. . dal punto 
di vista dell’ e delle reti - Pouard M. 
- Tellier R. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Requisiti dei moderni interruttori ad alta tensione - 
Catenacci G. 


SUNTI E SOMMARI 


Gli interruttori a relè di tensione verso terra - Bo- 
dier G. AI - 

Interruttori di protezione per condensatori - Fried- 
berg R. - 

Una nuova serie di controller - | Mauerer A. OR 

Riscaldamento di conduttori in impianti di interrut- 
tori blindati - Blass E. - Dòrfer K. ; 

Fenomeni di OO in uno stromtor - Diill P. 

Sollecitazione di interruttori per correnti ausiliarie - 
Zòrb H. - 

L’isolamento per un nuovo genere di interruttore - 
Saffold T. L. sie o 

Interruttori e condensatori. di notev ole” potenza - 
Fleck B. - Maass E. - Raabe H. 

Prove sintetiche e dirette in interruttori - Koppiin ir! 
- Pflaum E. = 

Montaggio per interruttori automatici in aria - a 
lanz W. 3 

Archi in interruttori. a media tensione - sw agner K. 

Interruttore per impulsi di correnti intense - Booth 
ARISEEL odiava] nientt 

Impianti di interruttori blindati per interni - | Freitag 
W. > 

Nuovi interruttori per media tensione - - Frischmann 
W. é 

Sezionatori e interruttori per bassa tensione - Burk- 
hard G. 

Cassette per comandi 
Wantke 7. 

Interpretazione dei valori di sovratemperatura dei 
morsetti di collegamento in interruttori per bassa 
tensione - Riihlemann E. 5 

Effetto del flusso del gas nella ripresa dell” isolamento 
dopo l’arco - Shaw A. B. - Whittaker D. a 

Interruttori da usare negli esperimenti di fusione - 
Hancox R. de 3 

Manovra di interruttori di lunghe linee di controllo - 
Frenzel W. : 

Interruttori di potenza - Preda M. 


resistenti alla pressione - 


- Herscovici B. 3 
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f) protezioni varie contro sovracorrenti e sovraccarichi 


NOTE DI REDAZIONE 
Protezione contro sovracorrenti 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Coordinamento tra gli apparecchi di bassa tensione 
destinati alla protezione contro le sovracorrenti - 
Fabrizi D. 


Principi per il coordinamento delle protezioni di | so- 


vracorrente - Toniolo S. B. 


SUNTI E SOMMARI 


Guardistor per la protezione d’un motore - Courtin 

De Po protezione dei motori - Gòhling E. - 
Pfeiffer A 

La precisione dei dispositivi di protezione del tipo a 
distanza - Davidson E. N. - Wright A. . 

Relè di interruttori - Rimmark L. . 


Prove dei fusibili ad alta tensione in circ uita a 


lante - Marinescu I. - Pàunoiu A. . 
Protezione termica dell’avvolgimento 
Joklitschke G. 


di 


Fusibili per alta tensione con 1 elev ata capacità di rot- 


tura - Mocsary I. 


motori - 


732 


XXXII 


Le prescrizioni per l'applicazione di grossi salvamo- 
tori - Gebauer E. - Beck W. 

I relè statici per la rilevazione di guasti - ‘Liska M. 

Dispositivi elettronici di protezione . 

La protezione con fusibili dei circuiti ad alta tensione 

- ]Joacks E. , 

a Sfzione di sovracorrenti con ‘fusibili - - Lohausen 

Ro bla 


g) scaricatori 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sovratensioni di manovra: loro importanza agli ef- 
fetti del proporzionamento dell’isolamento degli 
impianti elettrici - Bagalà E. 

La protezione contro le sovratensioni dei trasforma- 
tori - Bagalà E. 


SUNTI E SOMMARI 
Scaricatore di sovratensioni - Scholz H. . 


h) apparecchi e dispositivi di regolazione 


NOTE DI REDAZIONE 
Regolazione di velocità 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Funzione di trasferimento di un motore asincrono 
controllato in frequenza - De Carli A. - Ruberti A. 


SUNTI E SOMMARI 


Impianto a corrente costante - Gunther G. . do 

Comando di sistemi di controllo di chiusura ed aper- 
pia o INQMISTE O 

Regolatore di tensione con | autostabilizzazione - Risak 
Va : 

Regolazione in ‘alta frequenza per motori a corrente 
continua - Scholl H. 

Regolatore ad alta prestazione - Wiemann A. FECE 

Dispositivi di regolazione e misura - Saltelberg ISS 
W eidemann H. 


Circuiti stabilizzatori di tensione bilia con resi- 


stenze non lineari - Millea A. 


Regolazione di temperatura in un i dispositivo di 1 mi- 


scela per polietilene - Kimmerling W. 


Stabilizzatori di tensione continua a transistori - Smi- 


ljanic G. . 


v) varie 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Dictionnaire Merlin et Gerin de la Technique de la 
Commutation et des Transformateurs . 


SUNTI E SOMMARI 


Prove dei relè di telecomando - Barrault F. . 


L’elettricità al servizio del traffico stradale - Mace DI 
G.W.. 


3. - Applicazioni varie. 


b) applicazioni scientifiche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Rilievo sottomarino mediante ultrasuoni . 
Progressi nei microscopi elettronici . 
Il batiscafo Trieste II . 


c) comandi di macchine 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Uso di un rettificatore al silicio da 8 000 A, 470 V per 
l’alimentazione del comando sezionale di una mac- 
china per la fabbricazione della carta . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Fonctionnement et emploi des machines électriques - 
Thurin ]. 
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Elektrische Antriebe in der Zellstoff-und Repietzict 
strie - Schiller F. STARE, ; . 


SUNTI E SOMMARI 


Equipaggiamenti per macchine da stampa - Rhyd N. 
Il comando elettrico di calandre - Schònfeld R. 


d) applicazioni industriali 


DALLE RIVISTE 


Fasci energetici come utensili di lavoro - Lemmond 
MOSSA 


SUNTI E SOMMARI 


Televisione per l’esame di du in moto edo - 
Syke G. - Burns C. : 

Gli elettrofiltri nell’ industria - | Scheidel (a 

Bilance elettroniche - Wdalchli R. ; 

Apparecchiature per sollevamento in miniera - Risler 
C. B. - Thomas W. E. È 

L’elettronica nelle miniere di carbone : c 

Nuovo treno di laminazione dell’officina di Senelle - 
Jakubowski H. 0, ; 

Laminatoio continuo alimentato con i raddrizzatori - 
Hakansson G. - Reibring G. : 5 

Apparecchiatura di un laminatoio per : acciaio - - Car- 
bonne |]. È 

Effetti di perturbazioni. della rete su | stabilimenti. in- 
dustriali - Courvoisier G. » 

Le applicazioni tecniche delle ricerche in 1 fisica nu- 
cleare - Oesterkamp W. J. 

Indurimento mediante scintillazione elettrica - ERA: 
fert S. - Hohne J. 

Il ai per piani di ascensori - ‘ Stuta K. 

Misura e regolazione in raffinerie di petrolio - Schuh 
R. 

Esercizio di motori trifasi. con senso di rotazione pre- 
scritto - Seinsch H. O. 

Avviamento automatico dolce in ; corto circuito - Wahl 

Attrezzatura elettrica per elettrofiltri - Fintescu D. - 
Zaroni R. - Stefanescu B. - Herlea A. - Lapedatu E. 


(1964) 
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Impianto per trasporti nel porto di Oxelòsund - Ma. - 


gnusson I. 5 È 
Comandi di grande potenza - Baumhackl Ta 


La frenatura. di motori dei dispositivi di sollev amento 
- Wurdack K. o 

Il bacino n. 5 del Porto di Genova " ; 

Registratore continuo automatico per fibre sintetiche 
- Rutter C. D. - Wright R. D. - Aldrich-Smith R. 
NET CER RA 3 

TO pale pompe di una miniera a d’oro - Wiir- 
‘o lergH au: 5 

L’arco fra elettrodi di carbone - | Cledat (04 


Modello del pompaggio a grande profondità = 
E. - Adamache I. 


Nicolau 


f) applicazioni domestiche 


SUNTI E SOMMARI 


La cucina elettrica nelle abitazioni - Wiggert K 


I servizi elettrici al centro Shell - Bird D. E. -Gaster 


&) applicazioni agricole 
SUNTI E SOMMARI 
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tori smaltati - Diner O. - Hérenguel ]. - P 

Microconduttori GD i sottili - Falk M. 

Proprietà d’un conduttore rivestito d’uno strato ma- 
gnetico - Astbury N. F. . è 

Unificazione dei conduttori in alluminio- -acciaio - Pa- 
TSE, 

Comportamento di piattine flessibili. al passaggio di 
correnti intense - Parvanov P. - Wedell H. M. 

La prova delle giunzioni per compressione nei con- 
duttori di alluminio acciaio - AGILE Aria 
Vaughan D. W. ; È 

Prove non distruttive su giunti per compressione - 
WAiAniSori]B REA 

Modo di studio dei fili smaltati 5 ‘Diner O. 
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v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Caso particolarmente grave di corrosione in una li- 
nea aerea 


Collegamento con ine aerea Îa dR ueole ‘Shikoku' e 
Awayi . 


9. - Convertitori, raddrizzatori, ecc. 


a) questioni generali 
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Correnti nei raddrizzatori a fasi multiple - Wallach 
Y. - Erlickì M. S. > Ben Uri J... 
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Raddrizzatori - Korb F. - Ludwig E. H. 
Riserve di emergenza negli impianti industriali mo- 


derni. I convertitori statici continua- alternata - 
Nollace P. 


Comportamento dei circuiti raddrizzatori il in Cascata 3 
Jones R. E. - Waters R. T. 


b) convertitori ruotanti 


NOTE DI REDAZIONE 
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ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Teoria del funzionamento dell’autodina - Rancoita G. 
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Convertitori per media frequenza - Hupach H. 
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c) convertitori a vapore di mercurio 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Trasporto di energia in corrente continua, Principi di 
funzionamento e stato attuale della tecnica - Ili- 
ceto. F. 


SUNTI E SOMMARI 


Comportamento dell’arco in una valvola a macchia 
nel mercurio - Feinberg R. - Roberts M. E. . 
Perturbazioni radioelettriche prodotte dai convertitori 

statici - Cladé J. - Gary C. - Moreau M. . 
Fenomeni di commutazione in un convertitore di po- 
tenza statico - Feinberg R. - Chen W. Y. . 


f) raddrizzatori a stato solido 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Criteri seguiti dalle F.S. per le norme tecniche sull’i- 
solamento dei gruppi raddrizzatori al silicio desti- 
nati alla trazione elettrica - Savio E. 


NOTIZIE FR INFORMAZIONI 


Uso di un rettificatore al silicio da 8 000 A, 470 V per 
l’alimentazione del comando sezionale di una mac- 
china per la fabbricazione della carta . 

Impianto di raddrizzatori al silicio . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


The Controlled Rectifier - International Rectifier 
Engineering Handbook - International Rectifier 


SUNTI E SOMMARI 

Raddrizzatore al silicio comandato - Friedberg H. 

Schema per la produzione di tensioni continue mo: 
rosamente costanti - Melchert F. 

Raddrizzatori al silicio comandati per motori a cor- 
rente continua - Karlsson A. Ò 3 

La scelta della corrente nominale di un ‘ raddrizzatore 
a semiconduttori e la sua protezione - Bekink /. . 

Impiego di diodi-raddrizzatori a base di semicondut- 
tori in apparecchi per fornitura di A elettrica 
Beck CRI 

Diodi per raddrizzatori a semiconduttori - Grobe w. 

Prova di durata accelerata di raddrizzatori al selenio - 
Hempel H. P. 7 

Fenomeni dinamici nei raddrizzatori al silicio - Kron- 
berg M. glo 

Semiconduttori negli azionamenti in i corrente conti- 
nua - Lucchini G. . . 

Semiconduttori al silicio nelle centrali di conversione 
per elettrochimica - Voltolin G. - 

I raddrizzatori al silicio nelle regolazioni alntomatiche 
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Le sovratensioni nei raddrizzatori al silicio - . Monfe- 
rino R. dti 

Raddrizzatori a semiconduttori controllati nelle appli- 
cazioni industriali - von Zastrow E. E. . . 
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g) moltiplicatori e divisori di frequenza 
SUNTI E SOMMARI 
Triplicatori statici di frequenza - Mertens P. Sei 21D 
Invertitore di potenza a frequenza regolabile per l’in- 
dustria - Helmick C. G. - Lipman K. 108 D 
v) varie 
SUNTI E SOMMARI 
Invertitore a getto di mercurio - Bòlhm H. . 93 D 
Mutatore a rotore flnido - Quichaud G. 123 D 


10. - Costruzioni elettromeccaniche e tecniche co- 


struttive. 


a) questioni generali 
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Problemi costruttivi delle macchine ruotanti 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Irregolarità di traferro nelle macchine rotanti - Cen- 
turioni L. 
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Evoluzione della costruzione di macchine elettriche - 
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Possibilità di previsione sulla durata di riscaldamento 
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b) organi meccanici 
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Al. - Cotta Al. 
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Riedel A. 3 à 
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c) circuiti magnetici e magneti permanenti 
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Moderni nuclei magnetici di grandi trasformatori - 
Coppadoro F. 
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minate - Greig J. - Freeman E. M. 
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licio per macchine elettriche - Ionescu N. x 
Dimensionamento di lamierini per macchine con al- 


tezza d’albero superiore a 280 mm - Lindner H. . 


Calcolo dei circuiti magnetici di macchine a ROS ot- 
tenuti di fusioni - Maier F. . 
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struzione di macchine - Reiche H. È 

Magneti permanenti in Romania - Cedighian SE 


d) avvolgimenti 
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Relazione tra il contenuto di aria e il fattore di per- 
dite nei conduttori isolati - Bòning W. 

Iimpregnazione di piccoli motori - Dubsky ]/. 

Resistenza meccanica di bobine avvolte - Wentzel A 

Funzione di riscaldamento di un avvolgimento - 
Stumpp E. 
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e) isolamento 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
L’isolamento dei trasformatori di potenza ad alta ten- 
sione - Norris E. T. 


Protezione anti-effluvio AGC iestate degli 'avvolgie 


menti di alternatori ad alta tensione - Anastasi G. 
- Centurioni L. - Odaglia G. 0 

L’isolamento verso massa dei grandi statori in una 
delle più moderne e complete realizzazioni - Bari- 
gozzi S. 


Contributo del modello oscillante allo studio. dei pro- 


blemi di isolamento - Cataliotti V. - Morana G. 
Gli oli minerali isolanti ed i Ra costruttivi dei 
trasformatori - Chiabotto L. 


Alcune considerazioni su vernici nicondmiici usa- 


te per eliminare l’effetto corona sulle testate degli 
avvolgimenti nel macchinario per alta tensione - 
Cisotti F. 9 

Ripartizione della tensione negli isolanti per trasfor- 
matori - Colombo C. - Gorio V. 3 

Qualche considerazione sull’isolamento dei trasforma- 
tori moderni per alte tensioni - Coppadoro F. 

Criteri e metodi statistici per la determinazione della 
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Isolamento di fogli di alluminio per avvolgimenti e 
bobine - Dassetto G. 

Isolamento integrale di macchine elettriche rotanti 
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diche in polvere - De Castiglione B. 

Criteri di isolamento nella progettazione dei moderni 
trasformatori di potenza - Osimo F. . 

Deterioramento dell’isolamento elettrico - Riz 

Evoluzione degli isolamenti micati per grandi mac- 
chine rotanti - Ruelle A. 

1954- -1964, dieci anni decisivi per gli isolanti a i'base di 
mica in foglio continuo - Ruelle A. i 

Progressi nei conduttori isolati per avvolgimenti di 
macchine elettriche - Ruelle A. . 
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Distribuzione di tensione in un isolante micaceo - Bui 
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Il comportamento termico dell’isolamento - Michel K. 
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- Schmidt J. - Hobiger D. i. 5 

Jislainento per macchine di alta potenza - | Bercu A. 

Influsso delle armoniche di tensione sul fattore di 
perdite degli isolamenti di macchine elettriche - 
Boning W. 

La valutazione dei sistemi isolanti per determinare la 
loro durata in servizio - Cameron A. B. 


Invecchiamento dell’isolamento di macchine elettri» 


che - Wichmann A. 


Tensione nominale ed effettiva ad impulso - Baatz Hi 
- Fischer A. 


g) collettori e spazzole 
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Cunei in micanite per collettori - Lica V. - Irunca M. 


Le spazzole - Millet J. . 
Spazzole liquide - Robert |. . 


h) contatti 
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Pulvermetallurgie elektrischer Kontakte - Schreiner 
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Ricerche sulla migrazione di particelle ai contatti - 
Wedell H. M. 

La caduta di tensione dei contatti striscianti -  Mayeur 
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i) apparecchiatura 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Elettromagnete superconduttore 
Elettromagneti sopraconduttori 


SUNTI E SOMMARI 
Sviluppo di serie di tipi di apparecchiature - Kasper- 
zack. E. :- 

La resistenza alle varie ‘condizioni climatiche dell’ap- 
parecchiatura per alta tensione - Hochrainer A. 
Calcolo di magneti a corrente continua - Mau H. J. . 
L’isteresi elettromeccanica e il suo impiego - Marine- 

scu M. 
Magneti di attrazione - | Woynar owski A 
Tecnologia di elettromagneti - Hallig H. 
SRD. di relè elettromeccanici e statici - Petrasek 
K. 
Relè # misura a bobina mobile (Deprèz) - . Lontav E. 
Moderni elementi elettromagnetici - Poremba H. . 


1) condensatori 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Le scariche parziali nel dielettrico dei condensatori 
statici di rifasamento - Bossi A. - Brasca E. - Zaf- 
fanella L. 5 

Note sul collaudo e sull’ esercizio die alcune ‘migliaia 
di condensatori di rifasamento per quanto riguar- 
da il a del dielettrico - Bossi A. - 
Sani G. - Segre G. È 

Considerazioni sulla misura della resistenza di ‘isola 
mento dei condensatori - agi F. - Dalmaz- 
ZO IRE 

I dielettrici clorurati e il ‘loro impiego quali impre- 
gnanti dei condensatori di carta - Cazzani A. 

Condensatori a dielettrico evaporato - Della Giovanna 
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Problemi d’isolamento nei condensatori di potenza - 
Held W. - Murnik F. pei 

Analisi dell’ lnveschiamento dei condensa ori: a carta; 
con particolare riferimento a quelli usati in tele- 
fonia - Michetti L. 

Ricerche sull’ invecchiamento dei condensatori di po- 
tenza - Zanobetti D. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Una batteria di rifasamento da 30 Mvar a 132 kV . 
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Il prodotto CZ che esprime il comportamento dei con- 
densatori elettrolitici - Boone S. - Biigel R. D. . 
I condensatori in carta metallizzata - Huraux . 


o) generatori d’impulsi e di forme d’onda 
SUNTI E SOMMARI 


Analisi d’un generatore di impulsi di corrente rego- 
lato da un nucleo di ferrite a ciclo rettangolare - 
Taub D. M. 


Generatori magnetici di impulsi - Auricà R. 


Grandezze caratteristiche per generatori d’impulso - 


Vondenbusch A. 


Sintetizzatore di forma d’ onda a | bassissima frequenza 
- Dehors R. - Manesse G. 


Generatori per impulsi di grande potenza - - Radu A. 


p) macchine speciali 
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sco M. 
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Irregolarità di traferro Su E AAC - Cene 
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L’acustica e il progresso industriale - Autesserre L. 
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Vinaru L. 
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r) tecnica dei circuiti stampati e microsistemi 
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Coli M. 
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Rigidità dielettrica per isolanti sottili - - Forlani F. - 


Minnaja N. 
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circuiti stampati - von Beek R. - Halbmever A. ]. 


Nuove applicazioni di strati sottili - Zinsmeister G 
Realizzazione di resistori mediante deposito sotto 


vuoto - Huijer P. - Langendam W. T.- Lely J. A. 


v) varie 
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Macchine elettriche e comandi - Kessler G. 
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11. - Decreti, leggi, regolamenti. 
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Ente Nazionale per l’Energia Elettrica « ENEL » 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

ENEL - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica . 

Una legge sulla sicurezza degli impianti e la prote- 
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contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti . 

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica « ENEL » . 
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Gli impianti elettrici e le norme di legge - Forlani W. 


Imposta Generale sull’Entrata - Molino P. . 


12. - Elettrobiologia. 
a) questioni generali 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Biologia e elettronica  Zatti P. 


c) fenomeni elettrici nel corpo umano 
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Bioelettricità - Horn G. . 
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Studio delle reti istruibili - Nicolau E. - Bàlàcceanu C. 
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e) applicazioni mediche e biologiche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
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Richard M. - Guillaud G. - Eyraud L. - George P. 
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neit E. I. 
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13. - Elettrochimica. 


b) elettrochimica 
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d) accumulatori 
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e) pile a combustione 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Sul mercato la prima batteria elettrica a batteri e pula 


SUNTI E SOMMARI 
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f) trattamenti superficiali e vari 
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La galvanizzazione moderna - Hay io H. ite 
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14. - Elettrofisica e magnetofisica. 


b) elettrofisica generale 
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Acceleratori di protoni - Indreas Gr. 
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Dispersione nelle testate di bobine statoriche - Gers- 
tenbawer Piet. 

L’optimum dei canali di raffreddamento degli ‘alter- 
natori - Spiess H. salto: 

Curve polari di macchine sincrone - Jursitska K. 

Calcolo del riscaldamento di un rotore di turboalter- 

natore - Richter M. 3 

La macchina sincrona anisotropa > a poli lisci - Teys- 
sonneyre F. 

Campi dispersi, perdite, sforzi nello spazio ‘frontale 
dei turboalternatori - Oberretl K. 


c) avviamento e regolazione 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


Nota sulla « Ottimizzazione del controllo di una mac- 
china sincrona soggetta ad una variazione improv- 
visa della coppia » - Basile G. 


SUNTI E SOMMARI 


Il comportamento in transitorio d’un alternatore - 
Kennedy M. W. 

Predeterminazione dell’ eccitazione - | Schuisky. W. 

Calcolo delle oscillazioni pendolari di potenza in mo- 
tori sincroni - Jursitzka KE 


Eccitazione armonica per turboalternatori - Roche 
IESSRS 


Avviamento dei motori. sincroni a ‘poli 1 massicci - Ni- 


colaide A. - Dràgànescu O. 


L'influenza dei cavi delle reti sulla stabilità na gene- 


ratori - Vasilescu A. 


Eccitazione e regolazione di macchine sincrone - SL 


zavecchia E. 


I moderni sistemi di Eclsono delle conino sin- 


crone - Simonetti S. 


Stabilità dei generatori sincroni - Dineley Ta 1a - 


Kennedy M. W. - 
Regolazione della tensione di grandi generatori È 
Comportamento di macchine sincrone in presenza di 

oscillazioni - Weh H. 

Effetti d’un carico capacitivo applicato ad un ‘alterna- 

tore - Dineley J. L. - Glover K. G. . 

Luogo delle radici della regolazione delle ri aceina 

sincrone - Stapleton C. A. 


L’eccitazione dei grandi turboalternatori - > Easton Vv. 


v) varie 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 
Reattanze saturabili trifasi a campo rotante - Meri- 
gliano L. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Alternatori estremamente leggeri . 
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SUNTI E SOMMARI 


La misura delle funzioni di trasferimento di turboal- 
ternatori - Stanton K. N. . 


20. - Geofisica e fisica dello spazio. 


c) fenomeni atmosferici, temporali ecc. 


SUNTI E SOMMARI 


La nube temporalesca e la plosg 
villier A. 


gia artificiale - Dau- 


Osservazioni meteorologiche sui temporali - Biier W. 


Ricerche geoelettriche per chiarire l’origine di distur- 
bi su linee aeree - Hòhmne U. MO a: , 

Una rete per contare i temporali - - von Kilinski E. 

Influenza delle cariche spaziali nel campo elettrico 
CR in laboratorio e all’aperto - Stephanides 


d) fulmini e parafulmini 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Blitzschutz - Allgemeine Blitzscutz Bestimmungen . 


SUNTI E SOMMARI 


Il dimensionamento di i - Miiller-Hille- 
brand D. > 

Protezione contro il fulmine” - Drech sler E. AC 

Ricerche su modelli nei riguardi dell’ effetto di cor- 
rente di fulmine - Bloss G.. . i 

Metodo per stabilire la probabilità di fulmine sul ter- 
reno - Horwath T. . ò 

Osservazioni sui punti ‘di scarica di fulmini in una 
data località - Lehmann G. A ; 

Sulla questione del fulmine sferico - Miiller- Hille- 
brand D. : 

Spettro ottico del fulmine - Singer Ò. ; 

Le cause di temporali e di fulmini - Wehner H. , 

Il fulmine secondo la teoria della scarica pilota - Gri- 
scom Sì B. 


e) fenomeni ionosferici 


SUNTI E SOMMARI 


‘Studi ionosferici mediante il satellite Ariel - Boyd R. 
VERRI 


ILA esplorazione della ionosfera per mezzo 5 della disper- 


sione incoerente a frequenze elevatissime - Shear- 
man E. D. R. 


Struttura stratificata della troposfera - Saxton Ti A. - 


Lane J. A. - Meadows R. W. - Matthews P. A. 


g) fisica dello spazio e astrofisica 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Progressi nella conoscenza dello spazio cosmico pros- 
simo alla terra . 
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h) impiego di missili, satelliti e apparecchiature relative 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Satellite meteorologico « Tiros VII » . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Partecipazione del Centro Microonde alle ricerche 
spaziali col satellite artificiale italiano - Progetto 
San Marco - Carrara N. . 


SUNTI E SOMMARI 

Strumenti meteorologici a infrarosso per veicoli spa- 
ziali - Wormser E. M. È 

Compiti del satellite iiternazionale UK-2/S- 52 = DE:D: 
pronti E. W. - Watson H. M. 


i) sondaggi elettrici 


SUNTI E SOMMARI 
Studio con metodi elettrici della impermeabilità di 
un bacino - Arandelovic D. . 3 
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Prove con elettrodi ad asta e a piastra per misure 
geo-elettriche - Roeschmann F. . 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Stazione meteorologica nucleare nel Golfo del Messico 


21. - Idraulica. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
L’hydrodynamique et ses applications - Levin L. . 


SUNTI E SOMMARI 

Una formula per il moto uniforme nella zona di Co- 
lebrook - Citrini D. 

Idrogramma di piena - Vv iparelli C 

Applicazioni dell’idrogramma unitario - Tonini DI 

Fattore di deflusso o di apporto - Piffaretti F. 

La determinazione del modulo elastico di un ammasso 
roccioso - Goffì L. dare 

Elaborazione dei dati dei bacini dell’ alto Po = | Pul- 
selli U. 


b) serbatoi e canali 


SUNTI E SOMMARI 

Resistenza al moto uniforme nei canali - Marchi E. . 

Geomorfologia della valle del fiume Bradano - Cotec- 
chia V. i 7 

Coefficienti di ANIA del rane i Gina = Gras- 
sino R. 3 

Il risalto hiiao in canale ‘divergente - 'Rubatta. A. 

Coefficiente di efflusso degli sfioratori longitudinali - 
Marone V. 5 © 

Un fenomeno del risalto lungo u una cor srrente in espan- 
sione - Noseda G. . 


c) dighe 
SUNTI E SOMMARI 
Comportamento di un tipo di diga a gravità allegge- 
rita - Ufficio Osservazioni Dighe Soc. Edison . 
Diga a gravità alleggerita. Comportamento sismico - 
Ufficio Osservazioni Dighe Soc. Edison . 
Verifica statica delle dighe ad arco - Berio A. . 
Tensioni d’origine termica nelle strutture serbatoio - 
Patta F. Na 
Influenza del rapporto di Poisson ‘sullo ‘sforzo di una 
diga - Castiglioni A. : 
Influenza del rapporto di Poisson - nei i modelli di diga 
ad arco - Castiglioni A. SOR: è 
Caratteristiche di ‘miscele di rocce con bentonite - 


Jappelli R. 


Il calcolo delle dighe a a LI + i Fanelli M. 


d) condotte, valvole, paratoie ecc. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Druckwasserschlòsse von Wasserkraftanlagen - Stu- 
GROVZASO 


SUNTI E SOMMARI 

Perdite di carico nelle condotte degli impianti del 
gruppo Adriatica - Tonini M. ; 

Formula di Colebrook e White per il moto turbolento 
- Di Ricco G. 3 

Calcolo dei tubi in 1 conglomerato - N icolosi GS . 

Criteri per progettazione di condotte forzate - Bello- 
metto U. 


v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Oelhydraulik - Zoebl H. . 


SUNTI E SOMMARI 
Variazioni di fondo dell'Adige - Dorigo L. . 
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22. - Illuminazione e fotometria. 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 


I progressi della illuminazione . 
Progressi nell’illuminazione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Un’occhiata allo sviluppo dell’illuminazione dal 1959 
ad oggi - Pittaluga U. Siero 

Recenti progressi e nuovi indirizzi nella ‘illuminazione 
elettrica - Rosati S. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Livelli di illuminamento e acuità visiva 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Storia dell’illuminazione elettrica - Mathis W. . 


SUNTI E SOMMARI 
Lo studio tecnico della luce - Waldram J. W. . 


b) impianti di illuminazione 


SUNTI E SOMMARI 


Illuminazione dell’autostrada Colonia-Berlino - Afp- 
penheimer F. 

Sfarfallamento nei Seni Gi Co azione fuor 
scente - Cividjian G. A. . A 

L'illuminazione di abitazioni e iù amano odia 
- Flùckiger W. 


d) lampade e accessori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Nuovo tipo di lampada a vapore di mercurio . 


SUNTI E SOMMARI 

Gradiente nella colonna positiva delle lampade a sca- 
rica - Lemaigre P. - Voreaux . 

Nuove lampade al sodio - Gebhardt H. ; = Kiihl B. 

Nuove lampade a scarica mediante eccitazione di me- 
talli e di composti - Debrien P. - Taxil A. . . . 

Lampada a scarica a ioduri metallici - Van de na 


Jr. M. 


Sviluppi delle lampade & a mercurio ‘ad alta pre essione ch 


Duensing H. 


f) fotometria 


SUNTI E SOMMARI 


Apparecchiatura elettronica per la registrazione delle 
indicatrici di emissioni - Dagnino U. . 
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23. - Impianti di produzione e trasformazione. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Elektrische Kraftwerke und Netze - Buchhold - Hap- 
poldt 


Moderna tecnica degli impianti elettrici - ‘Tiberio F, 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Problemi energetici in Italia - Polano G. . 


SUNTI E SOMMARI 


Ricerche di regolazione su centrali idroelettriche - 
Hutarew G. 

L’asservimento permanente alla potenza elettrica dei 
gruppi generatori - Dénarié A. - Lecrique M. 

Per collegare le grandi macchine elettriche agli elet- 
trodotti - Stephen DID 


Regolazione idraulica degli. impianti idroelettrici - 


Pulselli U. c 
Mantenimento della frequenza quale compito delle 
centrali della Ill - Ammann E. - Falger A 


Rappresentazione analogica di un impianto idroelet- 
trico - Marro G. o È 

Pianificazione degli impianti elettrici - Mastilov ric V. 
- Gavrilovic M. 
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c) considerazioni tecnico-economiche nella progettazione 


di impianti 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Convenienza economica di una centrale nucleare . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Centrali idroelettriche a bassa caduta ad acqua fluen- 
te con particolare riguardo ad alcuni dispositivi ed 
accorgimenti che assicurano, ove richiesto, il man- 
tenimento della portata derivata - Arena A. . 


SUNTI E SOMMARI 


Costi di costruzione di centrali elettriche - Kroms A. 

Valore dell’energia elettrica - Stephenson H. . ” 

Metodo per caratterizzare la produttività di impianti 
idroelettrici - Degen A. 

Centrali idroelettriche - Pozar H. ° 

Regolazione delle portate con bacini in cascata - Su 
banovic B. 

Le centrali termoelettriche sono più economiche di 
quelle idroelettriche ? - Fedcze D. 


d) opere idrauliche 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Druckwasserschlòosse von Was 
cky A. 


serkraftanlagen - Stu- 


SUNTI E SOMMARI 


Scarico elicoidale nella centrale di S. Pantaleone - 
Radler S. 

Dissipatori a griglia di fondo - 7 iparelli na LE 

Comportamento dinamico degli impianti galleria-poz- 
zo - Gherardi E. - Saccomanno F. 3 

Le opere della centrale di Vianden - Thote F. 

Sui fenomeni ondosi all’attacco di un impianto di 
pompaggio - Marchi E. - Prinetti G. . 


f) macchinario 


SUNTI E SOMMARI 

Turbine idrauliche in esercizio - Bartolozzi E. 

Gli alternatori per la centrale di Sils - Ragettli P. - 
Rischgasser 

Gruppi a comando automatico della centrale Ferrera 
- Kisfaludy E. - Péter . 


Gli alternatori della centrale di Lovencticni = Sant 


nev F. 


Influenza delle fondazioni Salle vibiaioni in un tan 


boalternatore - Buzzi E. . 


g) apparecchiature di centrali e quadri 


NoTE DI REDAZIONE 
Trasmettitori pneumatici 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Alcune considerazioni sulla risposta di un trasmetti- 


tore pneumatico ad una pressione variabile con - 


legge sinusoidale smorzata - Benedini M. . 


SUNTI E SOMMARI 


Collegamenti con cavetti per quadri - Probst W. . 
Influenza di un cavo di comando su un cavo di mi- 
sura - Gassert P. 


Calcolo degli spessori i delle pi pareti delle celle di ‘appa- 


recchi - Wagner K. 


Quadri protetti a celle staccabili per reti a ‘media ten- 


sione - André R. . 


h) centrali termiche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Motori a reazione per centrali di punta . 


714 


IIO 
86 D 
98 D 


113 D 
145 D 


145 D 


178 D 


44I 


21 D 
36 D 


98 D 
162 D 


193 D 


37 D 
37 D 
63 D 
128 D 


193 D 


251 


282 


5 D 
76 D 
II3 D 


178 D 


714 


(1964) 


SUNTI E SOMMARI 

Aumento di velocità dei turbogruppi in caso di scatto 
dell’interruttore - Raab A. Ag 

L’automazione dei gruppi a vapore - Noyes E. G 
Richards R. L. - Davidson ]. D. . : ; 

La produzione di energia mediante ‘turbine a ‘gas - 
Chambadal P. 

Turbina a combustione nella produzione di energia 
elettrica - Marque A. 

I motori a pistoni liberi e l’ev olnzione delle reti elet- 
triche - Barthalon M. 

Gruppi di punta con turbina a gas di grande potenza 
- Bischoff R. ; 

Polveri disperse nell’aria - Hamilton E. M. 
W. D. 

Disposizioni generali delle centrali a vapore - Wil 
wertz C. . 


- Jarvis 


i) descrizione di centrali termiche 


NoTE DI REDAZIONE 
Servizi ausiliari delle centrali . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


I servizi ausiliari elettrici della centrale termoelet- 
trica di Termini Imerese - Zava M. B. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Gruppo turboalternatore da 900 MW . 

Impianti per produzione stagionale mista di energia 
elettrica e termica . 

Una nuova fonte di produzione in i Sicilia nel quadro 
dei programmi dell’ENEL . ì 

Centrale termoelettrica francese di Saint- Ouen ; 

Centrale di Sewaren 

Convegno di aggiornamento e scambio ‘sulle centrali 
termoelettriche è 

Impianti di turbine a gas s 

I servizi elettrici nella regione del Gran Buenos Ayres 

Centrale a vapore di Poza Rica .. 

Centrale a vapore con potenza totale di > I 200 MW . 

La centrale termoelettrica di Porto Empedocle del- 
l’Ente Siciliano di Elettricità ESE . 


SUNTI E SOMMARI 
La centrale di Pernegg - Musil L. 


L’ampliamento della centrale Semmering - Ruiss O. 


1) descrizione di impianti idroelettrici 


DALLE RIVISTE 


La centrale di Vianden - Cuenod M. : 

Le turbine e le pompe della centrale di Vianden - 
Greindl D. pe a 

L’apparecchiatura elettromeccanica della centrale di 
Vianden - Kazimirowski A. : : 

I generatori della centrale a pompaggio di Vianden = 
OI AI ts: 

La centrale a pompaggio di Vianden - Tochtrop F. 

Alcune riflessioni sulla realizzazione delle opere di in- 
gegneria civile della centrale di Vianden - Ull- 
mann F. . 

L’impianto di Aldeadavila 

Apparecchiatura elettromeccanica della centrale idro- 
elettrica di La Bathie-Roseland - Perrier i - Ma- 
chot H. - 

La centrale di Aschach ‘sul Danubio x 

Quebec-the Power Province. Gli impianti del gruppo 
Maniconagan-Aux Outardes 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Centrale di Entremont Supérieur . 

Serie di 16 microcentrali idrauliche . 

Progetto di utilizzazione del Rio Uruguay . 

Centrale idroelettrica da 300 000 kW . . 

Automazione della centrale idroelettrica della Bassa 
di Bra e dell’annessa stazione 30/15 kV 

Centrale maremotrice della Rance 

Centrale idroelettrica da 20 000 MW . 
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Impianto idroelettrico a circa so km oltre il circolo 

polare . IRR È RO 
Grandiosi SLA idroelettrici in costruzione nel 

Quebec - 787 
Produzione di energia elettrica in Norv egia . 791 
Centrale idroelettrica di ViksjOfors . 792 
Gli impianti idroelettrici dell’Engadina 888 
SUNTI E SOMMARI 
Utilizzazione del Rio Paranà - Oppirzi G. 2 spe 6 D 
La centrale di Scharding-Neuhaus - Zelenka Je 

Stockl H. aa 6 D 
L’impianto del Ladhon in Grecdia = Mantov ‘ani PORRE 
Installazioni elettriche degli impianti ad accumula- 

zione - Brown P. G. - Otte G. W. 64 D 
La centrale del Reno Anteriore - Schnetzler M. 64 D 
La centrale del Diessbach - Wintersteiger A. 87 D 
Turbine tubolari alla diga Winznau - Markwalder R. 98 D 
Impianto da Bissina a Boazzo - Gavazzi P.. . . . 113D 
Energia e navigazione nel canale Reno-Meno-Danu- 

bio - Partl TRA 113 D 
La centrale sull’Inn - Stéckl H. al 113 D 
Impianto da Boazzo a Cimego - Gavazzi P. . 128 D 
La centrale di Edling - Jahn H. . 128 D 
Impianti della Drava centrale 145 D 
L’utilizzazione del corso inferiore della Drava a- Kova- 

GEIE 7 È e RO SAD 
Fornitura di energia per Lima - ‘Ribi RI - Schlittlev F. 162 D 
La centrale ad accumulazione di Sjenica - Hvoj J.. 178D 

m) centrali nucleari 
ARTICOLI È COMUNICAZIONI 
Accoppiamento isolante per tubazioni di vapore ad 

alta tensione - Adorni N. - Peterlongo G. . 59I 
DALLE RIVISTE 
Marchwood : il reattore raffreddato ad acqua per il 

progetto di trasmissione a corrente continua - 

Lorch H. O. - Melton A. J. - Powel B. W. . 489 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Soffianti a portata regolabile per l’industria nucleare 42 
La centrale elettronucleare francese EL-4 165 
Un grande simulatore per reattore . 30I 
Secondo programma nucleare britannico . 577 
Corso su la sicurezza dei reattori nucleari . 0 499 
Convenienza economica di una centrale nucleare . 714 
Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare . 719 
Seconda centrale nucleare germanica . 887 
Impianto nucleare di Agesta . 888 
SEZIONI E COMMISSIONI 
La centrale nucleotermoelettrica di Latina - Calabria 

Gia IO III | 
Esperienza di esercizio delle prime centrali elettronu- 

cleari - Lazzerini R. 110 
SUNTI E SOMMARI 
Controllo e sicurezza delle centrali uri STGOLIRETA 

Tek © IA IDE P ART: 6 D 
Cinetica dei reattori nucleari - Sani (o SOZan HOLE 6 D 
Centrali atomiche canadesi - Frymann H. DI A04ID: 
Impianto elettronucleare Enrico Fermi - D’ Arminio 

Monforte G. - Agnes L. Do II4 D 
Prime centrali nucleari della Svi izzera . 193 D 

n) impianti speciali 
NOTE DI REDAZIONE 
Generatori magnetoidrodinamici 379 
ARTICOLI È COMUNICAZIONI 
Configurazioni e caratteristiche dei generatori magne- 

toidrodinamici a corrente continua - Monti R. . 424 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Impianti magnetoidrodinamici per produzione di 

energia e di fertilizzanti . 716 
Impianto generatore magnetoidrodinamico sperimen- 

tale da 8 MW 887 
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Simposio internazionale sulla produzione di energia 
elettrica per via magnetoplasmadinamica (MPD) . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Magnetohydrodynamic Generation of Power - Coom- 
DEARdAt. 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Produzione di energia elettrica con metodi non con- 
venzionali: generatori magnetoidrodinamici - T°o- 
schi R. 


SUNTI E SOMMARI 

Metodi non comuni di produzione dell’elettricità - 
Dunn P. D. - Wright J. K. 

Esame comparativo di generatori magnetoidrodina- 
mici - Burgel B. E 

La produzione diretta di energia elettrica. Parte II - 
Wagner S. 

I materiali nei generatori magnetoidrodinamici - Du- 


bois A. "ir 

Il campo mag netico - nei i generatori magnetoidrodina- 
mici - Klein G. ; 

Le sorgenti di calore nei ‘generatori. a ciclo aperto - 
Le “Boux F. 

Struttura di una Cnfale MHD - Pér icart ” 


o) sottostazioni e cabine 


NOTE DI REDAZIONE 
Sottostazioni 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Sugli schemi di principio e di disposizione degli equi- 
paggiamenti per stazioni elettriche ad alta tensio- 
ne - Jliceto F. 


DALLE RIVISTE 


La sottostazione sotterranea di Wasgenring, a Basi- 
lea, a 150/50/6 kV - Gass G. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Grande sottostazione a 161 kV distrutta . 
Stazione di testa a 400 kV . . 
Incidenti agli impianti elettrici provocati da serpenti 


SUNTI E SOMMARI 


Schemi per stazioni di trasformazione a 110 kV - Hil- 
lig W. 

Semplificazione di sottostazioni Gi ‘trasformazione per 
alta tensione - Lipmann |]. 3 . 

Tendenze nella costruzione delle stazioni per distri- 
buzione a M.T. - Bagalà E. 

Estensione della stazione di Villev audé - Parizy TAR 
Proudhon |. 

Sottostazione di conversione « Cittadella Du Saita i 

Costruzione di stazioni di trasformazione - Regnier F. 

Confronto fra la costruzione in interno e quella in 
esterno - Bozinovic M. - Vuletic S. a 

Le apparecchiature delle stazioni a 225 kV di fronte 
all'aumento delle correnti di corto circuito - Pa- 
nard M. . 


q) centrali e stazioni automatiche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Automazione della centrale idroelettrica della Bassa 
di Bra e dell’annessa stazione 30/15 kV . 

SUNTI E SOMMARI 


La piccola centrale automatica di Oberalp - Doepper 
INC n o 


r) comandi e misure a distanza 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Telecomandi semielettronici : il sistema V della Com- 
pagnie Générale de Constructions Téléphoniques 
di Parigi -.Clerc B. 
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SUNTI E SOMMARI 

‘Telemetria industriale - Hardy R. H. D. i 

Telecomando centralizzato a 175 Hz alla rete del- 
l’OBAG - Haerdle F. 

Telecomando centralizzato a 175 Hz - ‘Henrion Gi 

Calcolo degli impianti di telecomando centralizzato - 
Kitten TH: 

Telecomandi centralizzati 'RdF - Pannier Ch. A. 

Nuovo apparecchio della tecnica di telecomando - 


Cerny. ]J. ° 

Sistemi elettronici di iosa = Wiese O. 

Telemisura e telecomando della stazione di Titograd 
- Bozinovic. M. 

Telecomandi nelle Gaioni di RIA in sai 
bia - Vuletic S. 


s) messe a terra 


NOTE DI REDAZIONE 
Messe a terra . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La verifica della efficienza di una messa a terra - 
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Parker A. E. -Thrift D. HO - Wright L..J.. ; 

Problemi dei riduttori di misura - Ringger W. . 

La misura delle elevate intensità in corrente continua 
- Perret R. - Pelen M. SOLE 

Il metodo termodinamico per la misura ‘del rendi- 
mento - Milanese F. E 

Misura del fattore di Dee nel campo ‘ delle alte. 
tensioni - Ginger B 


f) prove di macchine e apparecchi 


NOTE DI REDAZIONE 
A proposito di motori a gabbie fuse . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

La corrente nominale negli Falpn di bassa ten- 
sione - Fabrizi D. 

Note sul collaudo e sull’esercizio di alcune ‘migliaia di 
condensatori di rifasamento per quanto rig rnarda il 
comportamento del dielettrico - Bossi A. - Sani G. 
Segre G. 


Controllo dell’ sa dei trasformatori Gi distri 


buzione in sede di collando - Sesto E. o 
Alimentazione trifase a tensione costante e > frequenza 
variabile per rilievo di vibrazioni nei trasforma- 
tori - Cervini G. C. ; 
Il problema del controllo delle g 
Pollini E. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Misure elettriche. Prove e collaudi industriali. Vol. 
III: Collaudi industriali delle SPE per 
impianti elettrici - Bossi A. - Coppi E. 


SUNTI È SOMMARI 


La misura di scariche parziali nei trasformatori - 
Moreau J. L. 


Controllo della lavorazione dell’ isolamento per mac- 


chine ad alta tensione - Moracev M. - Sie T. H. 
Wohlfahrt O. 
Prove d’isolamento in corrente continua - Tagg” ci F. 
Prova di grandi macchine con tensione continua - 
Virsberg IE (Gi 


gabbie pressofuse - 


LELETITROTZCNADSA 


115 D 


195 D 


320 


493 


809 


618 


630 


849 


171 


Perdite addizionali nei motori a gabbia e metodo di 
prova a rotazione invertita - Chalmers B. J.- Wil- 
liamson A. C. 4 

Generatore a impulsi ripetuti per ‘lo ‘studio del com- 
portamento delle macchine elettriche - Igo I 
Vascan T. ; 

Banco di prova d’esplosione - Christl (Hr 

Prova in corto circuito di un alternatore - ‘Reyval 10 

La diagnosi dei guasti nelle macchine in base alle 
prove con impulsi di tensione - White E. L. , 

Per rivelare le perforazioni nell’isolamento dello sta- 
tore degli alternatori - Douglas J. L. 

Misura durante il servizio della resistenza dei rotori 
degli alternatori - Bousquet H. 3 

Determinazione dei difetti dei trasformatori ‘nelle 
prove ad impulso - Jereb P. . 6 

Metodi non distruttivi per l’isolamento statorico ‘ad 
alta tensione - Simons J. S. - Richards M. T. 

La misura del contenuto qua dei trasformatori - 
Stannett A. W. . iii ae: 

Valutazione dell’attitudine ‘ all’esercizio dell'isola- 
mento dei turboalternatori - Stark K. H. 

Valutazione automatica della costanza di resistenze 


fisse - Dimmer G. W. A. - Miller C. H. - Edwards 
Prova di interruttori - Hochrainer A. - - Miller H. G 


Prova di motori con tensioni d’impulso - Karady G. 
- Rozsa E. : 

Stazioni per la prova di motori d’ automobili - Turn 
bull A. N. 

Prova per la sorveglianza del potere isolante di è av- 
volgimenti - Westenberger F. E : 

Prova ‘di riduttori di corrente e tensione - Wieder A. 


h) misure di radiazioni 


SUNTI E SOMMARI 

Radiazioni nucleari e strumenti di misura - Bartneck 
Rea ea 

Registrazione separata ‘dei protoni e > dei raggi 9) in 
un contatore a scintillazione - Iliescu E. 


i) prove su materiali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Metodi di misura della costante dielettrica complessa 
alle iperfrequenze - Busacca G. - Conciauro G. . 

Dielettrici artificiali per dispositivi a microonde - Ca- 
lamia M. - Francescetti G. - Langella A. . Sc 

Cella a condensatore per la misura delle caratteristi- 
che elettriche di fluidi fino a 500 °C e 20 kgjcm? - 
Castelli F. 

Un nuovo metodo di misura i di coefficienti di diffu- 
sione e sezioni d’urto d’attaccamento per elettroni 
termici - Cavalleri G. - Loria G. 

Potere cementante delle vernici isolanti 3 Cisotti F. 

Resistenza all’arco elettrico di materiali isolanti - CE 
Sotti E. 

Vita termica delle vernici - Cisotti F. 

Criteri e metodi statistici per la determinazione della 
tensione di tenuta degli isolamenti - Crepaz S. . 

Contributo allo studio della prova di rigidità dielet- 
trica degli oli - Laboratorio Ricerche Enel - Ve- 
nezia 

Un’ apparecchiatura per prove sulla ioncazionie dei 
dielettrici - Modoni V. . é 

Resistenza all’umidità dei materiali isolanti -  Mol- 
beni S. ; 

Misure di sollecitazione a | trazione per urto su 1 pla- 
stici rinforzati - Rizzotto V. : 

Deterioramento dell’isolamento elettrico - Rizzotto I. 

Misure della costante dielettrica e della tangente dg 
dei dielettrici sottoposti a microonde di frequenza 
fino a 50 kMHz - Russo S. 


SUNTI E SOMMARI 


Misura dell’ acqua e dei gas sciolti negli oli - Fallah E. 


Studio degli ioni negli io Coelho R. - Belloc P. 
La prova non distruttiva della porosità dello smalto 
nel filo smaltato - Ffitch K. W. - Graneau P. 

La rivelazione delle impurità ioniche negli isolanti - 
IGM ZE, e COMAPAZI, IP, 
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606 
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613 
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40 D 
78 D 
79 D 


79 D 


(1964) 


La rivelazione d’una perforazione incipiente nella 
carta bachelizzata - Stannet A. W. 

Misure su piccoli campioni di materiale magnetico 
dolce - Lynch A. C. - Eastwood G. W. 


Determinazione dell indio della carta - McLeod T. 


SE Yallup [AE - 
Il microscopio elettronico applicato allo ‘studio dei 
materiali - Hugi W. 


Prove di sovratensione su gli isolanti - ‘Mason iù HI, 


Misura della durezza dello smalto di fili - John H. 
Belian C. ERP ME o 


1)metallografia 


SUNTI E SOMMARI 


Metodo non distruttivo per misurare la profondità 
della tempera superficiale negli acciai - Betts /. A. 
- Newsome ]. P.. . ; 


79 D 
LOAD. 
IOI D 


116 D 
147 D 


196 D 


78 D 


m) metodi di ispezione (radiografia, ultrasuoni ecc.) 


SUNTI E SOMMARI 

La xeroradiografia applicata all’ispezione delle appa- 
recchiature elettriche - Nemet A. - Balls A. W. - 
Cox W. F. 


Sistema stroboscopico 4 a raggi X - . Pittendrigh 15 w. 


1D), 


Ta) radiografia Coll raggi X dei componenti elettrici - 


Taylor R. 


n) prove e misure di grandezze non elettriche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Scopre due parole in più in sa di 30 vo- 
IREROTDE c 

Termometro e Ve. Dali Gi un csafaiCatna 
(Gui CC . 3 

Una mlicrobilancia Als ensitile E 


SUNTI E SOMMARI 

Anemometro in reazione con portante ad alta fre- 
quenza autoprodotta - Somerville M. J. - Turnbull 
(Ca Dc 


Ponte a variatore di rapporto per misure di tempe- 


fatura.= FoordCI: CR. 
A. 


- Langlands R. L. - Binnîie 


Misura della temperatura mediante resistori semi- 


conduttori - Birr H. 


Sistemi digitali per misura, regolazione dell accelera- 


zione - Weimann A. 7 
Logometri per misure di temperatura - Jekovec T. 
La misura delle variazioni di livello nei modelli 

idraulici - Sasu M. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misura delle velocità di diffusione entro la riga spet- 
trale di un dielettrico amplificatore - Arecchi F. T. 
- Sona A. 5 


31. - Motori e generatori a induzione. 


a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Il problema del controllo delle gabbie pressofuse - 
Pollini E. 


SUNTI E SOMMARI 
Sviluppo costruttivo di grandi motori trifasi - Abegg 


Un motore per temperature di 300 oc - Brunn K. 
Pendolazioni forzate di macchine asincrone - Jor dan 
H. - Lorenzen H. W. - Taegen F. 


148 D 
148 D 


148 D 


4I 


96 
720 


40 D 


50 D 
IOI D 


I3I D 
196 D 


196 D 


592 


849 


87 D 
I3I D 


131 D 


ENI VEROTECNTCA 


Avvolgimenti rotorici per motori con gli statori ad 
arco - Laithwaite E. R. i ; 

Motori trifasi con vibrazioni e ronzio ridotti 5 Fori 
mann H. Luo 

Schemi monofasi di aa - . Richter ALE So 

Frequenza di inserzione ammissibile di motori con 
rotore in corto circuito - Stock W. . 


b) calcolo costruttivo e dei parametri 


SUNTI E SOMMARI 


Coppia di motori asincroni con il rotore in ferro mas- 
siccio - Jordan H. - Taegen F. SCR: 

Influsso sulla coppia di macchine a asincrone dell’ incli- 
nazione delle cave - Becker O. 

Forze negli avvolgimenti a gabbia - Schisky W. 

Isolanti per alta temperatura - Well R. PF. 

Considerazioni fisiche sul motore a induzione mono- 
fase - Popoujadoff M. . 


c) avviamento e regolazione 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Funzione di trasferimento di un motore asincrono 
controllato in frequenza - De Carli A. - Ruberti A. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


L’avviamento dei motori asincroni con resistenze au- 
tovariabili - Cibert P. . 


SUNTI E SOMMARI 


Comando di motori ad induzione - Erlicki M. S. - Ben 
Uri J. - Wallach Y. . 3 

Motori a Sg a tre velocità = ong W. S Rawcliffe 
GIR 


d) tipi particolari 


NOTE DI REDAZIONE 
Macchina asincrona ad anelli con doppia alimentazione 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Considerazioni e prove sulla macchina asincrona ad 
anelli con doppia alimentazione - Giuffrida E. . 


SUNTI E SOMMARI 


Dimensioni del rotore di motori a riluttanza - Diich- 
ting W. 1 È 
Coppia di un motore a disco « ea ‘bobina. schermo - 
Zlatev P. - Panamsky ]. M. - Farchy S. L. . 
Motore a induzione polifase a velocità variabile - La- 
langue P. PAN : 
Il motore con isteresi elettromeccanica e moto ‘alter 
nato - Marinescu M. - Vrancea ]. è 2 
Motore a velocità variabile senza commutatore = St 
J. Lamb C. E 
Sistema di Kramer socio > Bland R. ni 
coek N. N. - Whitehead R. W. Sane, 
Progetto di otok a cambiamento di Coi - Williams 
F. C. - Eastham ]. F. - Piggot L. S. 


- Han- 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Isolamento integrale di macchine elettriche rotanti 
mediante rivestimento a spruzzo con resine epos- 
sidiche in polvere - De Castiglione B. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Rottura dell’albero di un motore trifase da 130 kW 

Danni a due motori elettrici per lo strisciamento dei 
rotori 


SUNTI E SOMMARI 

Funzionamento di motori con un reostato comune - 
CINI e e ora 

Controllo di serie delle macchine ad 
Oprendeck B. - Bàbutia I. . 


induzione - 
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196 D 
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167 
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32. - Motori primi. 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Leggi fondamentali per tutte le turbomacchine - Pa- 


VED 
b) idraulici 


NOTE DI REDAZIONE 
Progressi nei motori idraulici . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Motori primi idraulici nell’anno 1963 - Medici M. . 


SUNTI E SOMMARI 
Costruzione di due turbine Kaplan da 100 000 HP - 
Scheuer F. - Sparowitz R. . 


% 


132 
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d) termici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna) ecc. 


NOTE DI REDAZIONE 
Motori primi termici 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi termici nell’anno 1963 - Medici M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Gruppo turboalternatore da 900 MW . 
Impianti di turbine a gas . 
Motori a reazione per centrali di punta . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Fachkunde fiir den Dampfkraftwerkesbetrieh - Ve- 
reinigung der Grosskesselbesitzer E. V. . 

Motori termici - Capetti A. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Particolari costruttivi e materiali di costruzione per 
turbine a vapore di media e grande potenza - Ce- 
laschi E. 


SUNTI E SOMMARI 

Moderni turbomotori a vapore di grande potenza - 
Iurzolla E. 

Turbine e turbogeneratori moderni - Hirst A. 

La produzione di energia per mezzo di turbine a gas - 
Chambadal P. 


Modello di regolatore per sistemi di trasmissione = 


Dineley |]. di ALOE SIOE: 

Potenza delle turbine ad albero unico - Brown R. Dì 
- Donahue ]. E. ; 

Turbine a vapore - Endres W. 


33. - Necrologie. 


Dr ing. Giorgio Buzzetti . 

Ing. Otto L’Eplattenier . : 
Comm. dr. ing. Arrigo De Rizzoli : 
Drain: Carlo Rossi . pani 
Dr. ing. Giovanni Sica . 5 î 
Gr. uff. ing. Antonio Luigi F ratta 5 
Dr. ing. comm. Ugo Tallero . 

Dr. ing. Alberto Varini 3 5 
Comm. dr. ing. Francesco Clerici ì 
Ing. Arnaldo Micheli . 7 

Dr. ing. Giuseppe Minghetti 

Dr. ing. Giuseppe Finocchi . 

Prof. dr. ing. Cesare Polizzi . 

Dr. ing. Franco De Fant . 

Dr. ing. Ugo Bertazzoni . 


- Questioni di carattere economico, finanziario, 


legali. 


SUNTI E SOMMARI 
Della rivalutazione degli investimenti - Bosnic C. . 


W. Gi 
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35. - Radiotecnica e televisione. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Radiotecnica. II edizione - Cataldi . 
Microwave Engineering - Harvey A. F. . 


SUNTI E SOMMARI 


Un modello statistico in relazione coi circuiti di colle 
gamento radio a due sezioni in cascata - Eaton J. L. 


b) generatori, oscillatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Utilizzazione delle proprietà dielettriche del quarzo 
per stabilizzare la frequenza degli oscillatori a sfa- 
samento - Tamburelli G. . 


SUNTI E SOMMARI 

Teoria delle linee di trasmissione RC a riduzione 
esponenziale per oscillatori a spostamento di fase - 
Dutta Roy S. C. - 

Progetto d’un trasmettitore ad alta frequenza - ‘ Hea- 
ton- Armstrong IRTIETACk SONS 

Banda ampia applicata a una trasmittente ad alta fre- 
quenza - Sosin B. M. DS 

Il progetto di stazioni ad alta frequenza = Morcom 
W. 

Ja variazione dell’impedenza d’ingresso della linea di 
trasmissione terminata a carico variabile, con la 
frequenza - Rulea Gh. - Raicu D. : 

Trasmettitori a onde corte con comando a distanza - 
Goering R. 

Messa a fuoco elettrostatica d’ un emittore ‘elettronico 
per fasci cavi - Hartnagel H. L. . 


c) ricevitori, rivelatori, stazioni radioriceventi 


SUNTI E SOMMARI 

Circniti in reazione ad anelli multipli - Hakim S. S. 

Un ricevitore di radiocomandi circolari, atto ad ade- 
guare automaticamente la sua sensibilità - Grob O. 

Il calcolo dei magneti di ferroxduro per altoparlanti - 
Reijnst M. F. - Langendam W. Th. . 


d) antenne 


SUNTI E SOMMARI 

Aerei in una ionosfera a conducibilità nulla - Bain 
IVAN: ° 

Amplificazione di Fresnel di : aerei con ‘apertura - 
Soejima T. DR 6 

Coefficienti d’eccitazione per aerei di Chebyshev - 
Drane C. ]. pelli 

Progetto degli a aerei a polo unico per ‘alta frequenza a a 
banda ampia - Mason H. P. . 

Aerei nel servizio fisso ad alta frequenza = Watt- Car- 
ter D. E. - Young NG : 

Sistema di aerei universalmente orientabile - Morris 
D. W. - Mitchell G. - May E. SE Pi RS (65 4 
- Dalgleish D. I. : 

Campo radiante prodotto da una cava infinita in un 
cilindro infinito da un involucro di plasma omo- 
geneo - Sengupta D. L. 


e) guide d’onda 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sfasatori a dielettrico in guida d'onda rettangolare - 
Pistilli A. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Théorie des guides et cavités électromagnétiques - 
Argence E. - Kahn Th. 


(1964) 


618 
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66 D 


117 D 
148 D 


165 D 


80 D 
87 D 


197 D 


612 


794 


(1964) 


SUNTI E SOMMARI 


Modi dipendenti angolarmente in una guida d’onda 
corrugata circolare - Saxon G. - Jarvis T. R. - 
White I. 


Ostacoli capacitivi cilindrici in una | guida d’onda - 


Franklin R. N. - Bryant G. H. 
Guide d’onda cilindriche contenenti mezzi isotropi ed 
anisotropi - Clarricoats P. J. B. - Chambers D. E. 
Guida d’onda contenente un semiconduttore al quale 
è applicato un campo magnetico statico - Barlow 
HEM -<Koke%R: , 
Giunzioni con asta dielettrica nelle guide d’ onda cit- 


colari - Clarricoats P. J. B. - McBride J. M. W. . 


f) propagazione delle radio-onde 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Die Ausbreitung der ultrakurzen Wellen - Beckmann 
PA 


SUNTI E SOMMARI 


Caratteristiche di onde dopo la propagazione attra- 
verso la ionosfera - Hughes C. J. - Morris D. W. 
Regolo per il calcolo delle perdite d’assorbimento io- 
nosferico - Barclay L. W. > 
La polarizzazione di echi radar prodotti dagli aero- 


plani, dalla pioggia e dal terreno - Gent H. - Hun- 


tev I. M. - Robinson H. P. . 


g) sistemi radar e applicazioni 


SUNTI E SOMMARI 


Applicazione dei procedimenti elettronici di scan- 
sione a settori ai ea radar di ricerca dell’al- 
tezza - Davies D. E. x 

Radar traccianti per i complessi = Peters 
Weimer F. C. cat 5 

Recente evoluzione dei cristalli al silicio per radar - 
SIUTIVEV REA VE. 

L’evoluzione della segnalazione marittima - Blaise P. 

Radar per appuntamenti astrali - Vester B. H. 
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42 D 
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149 D 


18I D 


500 


8o D 
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80 D 


149 D 


18I D 
197 D 
197 D 


h) radiocomunicazioni, direttive, radiogoniometria, 


metodi di teleguida 


SUNTI E SOMMARI 
Cercatore di direzione interferometrico per la banda 


ad alta frequenza - Burtnyk N. - McLeish C. W. - 


Wolfe J. 
Il calcolatore- tracciatore Autoplot - - Laing ni n 


Osservazioni sulla stabilità di fase dei segnali della 


trasmissione NBA a 18 kHz di Panama ricevuti 
dalla Nuova Zelanda - Burtt G. ]. 


Sviluppo del radar circa la sicurezza di volo = Brandt ib: 


1) televisione 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Televisione a colori per l'Ospedale di Helsinki . 
Stazione emittente portatile per televisione . 
La televisione nel mondo . 


SUNTI E SOMMARI 

Un trasmettitore televisivo mobile della Radiodiffu- 
sione Austriaca - Brunner F. 

Televisione con basso livello di luce - Beurle R. wi 

Correttori di forme d’onda per video - Hale H. S. - 
Macdiarmid I. F. 


Sistema di trasmissione Video con cavi ioassiali = 


Hale H. S. - Macdiarmid I. F. 


Immagini fotoelettriche sulla superficie d’ accumula- 


zione d’un tubo di ripresa - Beurle R. L. 

Novità nel campo della televisione - Gerber W. 

La diffusione televisiva con ga altissime - Pa- 
ge H. : 

Sistema televisivo a colori Secam -T ‘ownsend GI B. 

La sensibilità d’un intensificatore di raggi X per te- 
levisione - Garthwaite E. - Haley D. G. - Beurle 


kol.» 
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Visibilità delle perturbazioni con tO luminanza 
sui quadri televisivi - Newell G. F. - Geddes W. 
KR: 

Registrazione delle immagini i di 1FlesisI0nE su nastro 
magnetico - Backers F Th. - Wessels J. H. 


La televisione al servizio di un Corso di fisica - Brand- 
staetter F. 


m) comunicazioni via satellite 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Communications Satellites. Proceedings of a Sympo- 
sium held in London by the British Interplane- 
tary Society - Carter L. ]. Date : 

International Conference on Satellite Communication, 
22nd-28th November 1962, London. Programme 
and Conference Digest 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Partecipazione del Centro Microonde alle ricerche 
spaziali col satellite artificiale italiano - Progetto 
San Marco - Carrara N. . 


SUNTI E SOMMARI 


Progetto di sistemi di comunicazione per mezzo dei 
satelliti - Bray W. J. . 


n) radioastronomia 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Alcuni moderni radiotelescopi . 


o) disturbi e protezioni relative 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Il radiodisturbo prodotto da linee ad A.T.: alcuni ri- 


sultati di indagini sperimentali - Serravalli W. - 
Sforzini M. . 


SUNTI E SOMMARI 

Disturbi alle radio-ricezioni - Meuser A. 5 

Il comportamento dei collegamenti su grandi distanze 
terminanti nel Regno Unito - Brice P. J. - Evans 
(Ca 0} 

Radiazioni termiche prodotte ‘naturalmente nella gam- 
ma da 1 a 10 GHz - Croom D. L. . 


p) misure radiotecniche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Metodi di misura della costante dielettrica complessa 
alle iperfrequenze - Busacca G. - Conciauro G. . 
SESn di permittività a microonde - Carli E. - Co- 
cRalGi Co Colzanibl. 
Perdite a microonde in dielettrici metallizzati . - Zilli E. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Misure sugli apparati radioelettrici - Ascione A. . 


SUNTI E SOMMARI 


Tecnica per misurare piccole perdite su reti a 4 ter- 
minali, alle frequenze più elevate - Dobbie L. G. - 
Somlo Pi]. 


Esplorazione per fotoconduttività nella misura ‘di 


campi elettromagnetici - Jizuka K. 


Riflettometro a ponte per microonde - (È leidhill (Go 55 


- Walker B. P. | 

Misura della radiazione riflessa obliquamente da una 
superficie ruvida - Clarke R. H. 3 

Wattmetro a momento angolare per lunghezze d' onda 
di 8'mim - Steven D. H.- CullentA. L. 0 : 

Radiometri supereterodina per onde millimetriche - 
Warner F. L. - Clarke J. L. - Davis Q. V. - Mere- 
dith R. 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Ricordo del R.I.E.C. - Tiberio U. . 
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LVI 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Catalogo n. 112 della Fracarro Radioindustrie . 168 
‘Tipi di giocattoli comandati e alimentati per via radio 303 
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